


























































____ _ _I 

formulaire de description 6/8 

(après chute des f euilles) _ _ ____ __ 

Année Observateui 

(ode ce page Code clone 

Nom cepage |&wJt Emplacement : t 

Saunent - 

oiv KM section transversale circulaire 1 - elliptique^ aplatie S. 
uiv 102 surface : unie i - côtelée l - stricq^ 

oiv MH couleur générale jaune I - brutiàlic/J)- lougc violât c t-gnsd 
oiv 104 lent icelles ahscntesfP- piésentes *> 

oiv 105 densité des poils dressés des noeuds absencf 1 - présence l > 
uiv 106 densité des poils dressés des entrenoeiids absence^) présence o 

Uiv iS i longueur cntrenoeuds : tiès couits ( 60mm) I courts (90mm) < moyens ( I20mm]^?- 
longs ( I 50mm) 7 - liés longs <>180mm) 0 

Uiv 35-1 diamètre eutieiioeuds : très petit t Smin) I petit (Kmm£P '«"Yen ( 11mm) s - grand 
( 14mm) 7 - liés grand ( 17mm) 9 

l'orte-giclle 

oiv 55 i remleineiii en bois/ha : ties faible I faible 1 - moyen 5 - élevé / tics élevé ). 
uiv 55.' formation île cal de soudure : très faible 1 faible 3 - moyen 5 - dm é 7 - très élevé 9. 

utv Ssi aptitude à la rliizogenèsr très faible 1 - faible 1 - moyen s éle\c tus élevé 


Vassal 

Noeuds aplatis 1 moyens 9- saillants t 




















